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DESCRIPTIONTflJBfT^Til^if^H "REFERENCE NAME LIST" ^#03 ET < /f A I/C 
If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST". 


ref. no part no. 

KANR! 

description 

REF. NO 

PART NO. 

KANRI 

DESCRIPTION 



NO. 




NO. 


MAIN C 

.B 



CN601 

87-A60-747-080 

IB 

C-CONN,28P 52893-28 





SW601 

87-A91-311-080 

1C 

C-SW,LVR SLLB22-A-G-B 

IC501 

88-PD3-635-010 

2D 

C-IC,RS21101B-BB 





IC502 

88-PD3-608-210 

IH 

C-IC,LH5V1RTE-8PD-3 





IC601 

88-PD4-606-210 

2B 

C-IC,M37735MHL-8PD-4 

RF C.B 




IC602 

87-A21-246-010 

2M 

C-IC,AT45DB021 





IC604 

87-A21-379-040 

— 

C-IC,SP4422ACU 

ICIOI 

87-PD3-635-040 

ID 

C-IC,TG2200AF 





IC103 

87-PD3-621-040 

2M 

C-IC,PC21301-AMP/SW 

Q609 

87-A30-232-040 

IB 

C-P-TR,PT600T 

IC201 

88-PD3-633-010 

2P 

C-IC,RS23603-RF 

Q804 

87-A30-334-080 

— 

C-FET,2SK2909 

IC301 

88-PD3-634-010 

2M 

C-IC,RS21501-IF 

C544 

87-012-169-080 

OE 

C-CAP,U 7P-50 CH 

C103 

87-PD3-709-080 

OE 

C-CAP,V 6.0P-50 D CH M 

C545 

87-012-169-080 

OE 

C-CAP,U 7P-50 CH 





CN501 

87-A60-520-080 

IB 

C-CONN,40P P-JMDSS-G-TF 

C299 

87-PD3-706-080 

OE 

C-CAP,V 3.0P-50 C CJ M 





CN502 

87-A60-521-080 

IB 

C-CONN,40P R-JMDSS-G-TF 

CN801 

87-A60-522-080 

OE 

C-CONN,2P 53398-02 

FlOl 

88-PD3-638-080 

— 

C-FLTR,DFC21R90P0 27LHA 





F102 

88-PD3-639-080 

— 

C-FLTR,DFC21R90P0 27LHB 





F201 

88-PD3-641-080 

IH 

C-FLTR,PAFC248B 





F301 

88-PD3-628-080 

1C 

C-FLTR,CFECS10.75 MEll 





F302 

88-PD3-629-080 

1C 

C-FLTR,CFECS10.75 MKl 





R210 

88-104-301-080 

OE 

C-RES,V 300-1/16W J 





SFR201 

87-A90-443-080 

OE 

C-SFR,IK H POZ3AN 





X301 

88-PD3-640-080 

2M 

C-VIB,19.2MHZ TK14-EGR28N 





X401 

88-PD3-637-080 

IF 

C-VIB,1658MHZ RK-405R1658A3 


MECHANICAL PARTS LIST 1/1 ACCESSORIES/ PACKAGE LIST 

ref.no part no. kanri description ref.no part no. kanri description 




NO. 

NO. 

1 

88-PD3-004-110 

IE 

WINDOW,LCD 1 88-PD4-901-110 IE IB,A102 (J)-I 

2 

88-PD4-055-010 

— 

CABI,FR ASSY A102 W 

4 

88-PD3-610-110 

IE 

EL,8PD-3 

6 

88-PD3-202-110 

OE 

HLDR,LCD 

7 

88-PD4-016-010 

— 

KEY,FR CHIYODA 

17 

88-PD3-630-110 

IE 

ANT,1.9GHELICAL 8PD-3 

18 

88-PD4-052-010 

— 

CABI,REAR A102 W 

19 

88-PD4-053-010 

— 

LID,BAT A102 W 


COLOR NAME TABLE 


Basic color symbol 

Color 

Basic color symbol 

Color 

Basic color symbol 

Color 

B 

Black 

C 

Cream 

D 

Orange 

G 

Green 

H 

Gray 

L 

Blue 

LT 

Transparent Blue 

N 

Gold 

P 

Pink 

R 

Red 

S 

Silver 

ST 

Titan Silver 

T 

Brown 

V 

Violet 

W 

White 

WT 

Transparent White 

Y 

Yellow 

YT 

Transparent Yellow 

LM 

Metallic Blue 

LL 

Light Blue 

GT 

Transparent Green 

LD 

Dark Blue 

DT 

Transparent Orange 
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